SUTKOWSKI 


b. Dyrektor Gimnazjum Ogólnoksztalcacego w Rawiczu, Profesor Panstwowego 
Gimnazjum i Liceum Handlowego w Wieliczce, Prezes Stronnictwa Demokratycznego 
w Wieliczce, długoletni działacz społeczny i wybitny wychowawca młodzieży 


przeżywszy lat 74, po krótkich cierpieniach, zmarł dnia 28 czerwca 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Pierackiego 7 do kościoła parafialnego nastąpi w piątek 
dnia 1 lipca b. r. o godzinie 5 po poł., a po odprawionych egzekwiach wprost na cmentarz miejscowy. 


W Zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, człowieka o krystalicznie czystym charakterze, silnej 
woli i głębokiej wiedzy. 


Dyrekcja i Grono Profesorów 
Państw. Gimnazjum i Liceum Handlowego 
w Wieliczce. 
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